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ごを意 


本書の内容の一部または全部を無断輯載ずることは禁じ!5れていまず。 

本書の内容に関しては将来予告なしに変更ずることがありまず。 

本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことが 
ありました5、121コンタクトセンターへご連絡ください。落 T 、 乱 T 本は、お取り曾えいたします。 

当社では、本装置の運用を理由とずる損失、逸失利益等の請ホにつきましては、 （3) 項にかかわ5ずいかなる責任も 
負いかねますので、予めご了承ください。 

本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高 
度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これ5設備や機 
器、制御システムなどに本装置を使巧され、人身事故、財屋損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかね 
まず。 

海外 NEC では、本製品の保守•修理対応をしておりませんので、ご承知ください。 

本機の内蔵八ードディスクにインストールされている Windows ® 7 Starter 、 Windows ® 7 Home Premium 、 
Windows ® 7 Professional 、 Windows ® 7 Enterprise または Windows ® 7 Ultimate および本機に添付の CD - 
ROM 、 DVD - R 日 M は、本機のみでご使用ください。 

ソフトウ王アの全部または一部を著作権ちの許可なく複製したり、複製物を旗巧したりずると、著作権の侵善とな 
ります。 

あなたがテレビ放送や録画物などか5引用したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断 
で使用でをません。 

この製品は 、 Independent JPEG Gro 叩のソフトウエアを一部利用していまず。 

本商品は録画のとをに暗号化技術を使っているため、故障内容によっては、修理してち録画した番組が再生できな 
くなる場合がありまず。 


Microsoft 、 Windows 、 Aero、Internet Explorer、Office □□ 、 Excel 、 Outlook 、 DirectX 、 MSN、Windows Media および Windows 
の Qj は、米国 MicrDsoft Corporation および / またはその関連会社の商標でず。 

インテル、 Intel、Intel Core 、 Celeron はアメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会なの商標または登 
録商標でず。 

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標でず。 


© NEC Personal Computers, Ltd. 2012 

NEC パーソナルコンピュータ株式会社の許可なく複製 • 改変などを行うことはで走ません。 


\ly \ly \ly \ly \ly 

12 3 4 5 

/I' /tv /tv /t' /tv 


6 7 


8 9 




8 已 3-8110 日 4-1 已 4 -A 2012年 1 月初版 







この 7 ニユアルの表記にごいて 

♦本文中の記載について 

■本文中の画面やイラスト、ホームページは、モデルによって異なることがありまず。また、実際の画面と異なることがあ 
ります。 

•記載している内容は、このマニュアルの制作時点のちのです。お問い合わせ先の窓□やサービス内容、住所、電話番号、 
ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場台がありまず。あ5かじめご了承ください。 



♦このマニュアルで使用している記号や表記には、巧のよラな意はがあ0まず 

記載内容を守っていただけない場合、どの程度の影響があるかを表しています。 

A ま意 

人び軽傷を負ラ可能性び想定される内容、および、物的損害の発生び想定される内容を示し 
ます。 

傷害や事故の発生を防止ずるための指を事項は、次のマークで表していまず。 

〇 

使用ちに対して指示に基づく行為を強制するちのです。 

その他の指示事項は、な 

のマークで表していまず。 


してはいけないことや、ミ主意していたださたいことを説明しています。よく読んでま意を守っ 
てください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの 
破損の可能性びあります。 

マニュアルの中で関連する情報び書かれている巧を示しています。 

そのページで大事なことや、操作のヒントび書かれています。 


でチェック） 



♦このマニュアルの表記では、巧のよ5なルールを使つていまず 

[] 【】 で囲んである文字は、キーボードのキーや U モコンのボタンを指します。 


DVD/CD ドライブ DVD スーノくーマルチドライブを指します。 


# r ソフト&サポート 
ナビ ゲータ ー J 


画面で見るマニュアル r ソフト&サポートナビゲーター」を起動して、各項目を参照すること 
を术します。 

「ソフト&ヴポートナビゲーター」は、タスクバーの夕 i (ソフト&サポートナビゲーター)ア 
イコンをクリックして起動します。 
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♦巧号巧索について 

このマニュアルに出てくる検索番号 (8 巧の数字）を画面で見るマニュアル「ソフト&サポートナビゲーター」で入力して 
検索すると、詳しい説明や関連する情報を表示でさます。 

例）検索番号び「目 106001 0J の場合 



♦このマニュアルでは、各モデル(機種)を;夕のような呼び方で区別していまず 

ご購入された製品のマニュアルで表記されているモデル名を確認してくださし、。 

DVD スーパーマルチ DVD スーパーマルチドライブ (DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW ドライブ (DVD-R/+R 
ドライブモデル 2 層書込み)）を搭載しているモデルのことです。 


♦このマニュアルで使用しているソフトウェア名などの正式ち饰 


(本文中の表記） 

Windows * 
Windows 7 


(正式名称） 

Windows® 7 Starter Service Pack 1(SPl) 
Windows® 7 Home Premium Service Pack 1(SPl) 
Windows® 7 Professional Service Pack 1(SPl) 


Windows Windows® Media Center 

Media Center 


インタ - ネッにクスプ □- ラ、 Windows® Internet Explore 产 

Internet Explorer 
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r テレビを楽しむ本 j について 


テレビを見るための準備 




.アルで説明していること 


ここでは 、 Media Center テレビの設定方法に 
ついて説明しています。あわせて、基本的な操作 
方法について簡単にご紹介しています。 

まず、このマニュアルをご覧になり、視聴の準備 
をおこなって<ださい。 

Media Center テレビの使い方について詳しく 
は、 PDF マニュアル『テレビを楽しむ本』をご寶 
<ださい。 


=■ このパソコンで楽しめるテレビ放送 


このパソコンでは、地上デジタル放送が楽しめ 
ます。 

また、2つのチューナ ー( レコーダー)を搭載して 
おり、同じ時間帯に放送されている番組を2つま 
で録画することがでをます。 


=■ 『テレビを楽しむ本』について 


Media Center テレビを楽しむための詳しい方 
まは、 PDF マニュアル『テレビを楽しむ本』に記 
載されています。 

PDF マニュアル『テレビを楽しむ本』は、 
121 ware . com か5ダウン□—ドできます。 
詳しくは、「ほかのマニュアルと関連ソフト」一 
rWeb マニュアル」（善 r ソフト&サポートナビ 
ゲーター」 ► 検索番号90010050で検索)を 
ご覧ください。 

インターネットエクスプ □- ラーに次の URL を 
入力して、ダウン□-ド用のぺージをまおさせ 
ることちでさます。 

( http ://121 ware . eom / e - manual / m / nx / ac /20 1201/ 
etv / vl / mst /853_811 064_1 56_ a . pdf ) 


=■ パソコンの準備とインターネットの 
設定は済んでいますか？ 


テレビを見るためには、まずパソコンを使ラ準備 
(ケーブル類の接続、セットアップ作業)を済ませ 
ておく必要があります。また、このパソコンのテ 
レビ機能を使ラためにはインターネットへの接 
続が必要です。『ユーザーズマニュアル』をご寶 
になり、パソコンの準備とインターネットに接続 
するための設定を済ませておいてください。 

パソコンとインターネットの準備が完了した5、 
次にテレビを見るための準備をおこないます。 

J ナエック - 

♦ CATV (ケーブルテレビ)か日地上デジタ j レ放送を受信 
できるかどうかは、各 CATV 尝社により異なります。 

♦ CATV 尝社経由で地上デジタル放送を受信する場合、 
再配信されている地上デジタル放送信号び同ーパス 
スルー方式、周波数変換パススルー方式の場合は地 
上デジタル放送を視聴巧能です。その他の方式（卜 
ランスモジュレーシヨンなど）では視聴でさません。 
再配信されている地上デジタル放送のち式に関して 
は、ご利用の CATV 尝社にご確認くださし、。 

♦ CATV 番組の放送局については、各 CATV 会社より 
届け5れている CATV 番組表などをご覧 < ださし、。 
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テレビを見るまでの流 


このパソコンでテレビを見るまでの流れは次の 
とお0です。 

0 パソコンをほラ準備をする 
-パソコンの接続をする 


アンテナケーブル、 B - CAS (ビー 
キャス)力ードの準備をする 


Windows のセツトアップをする 


インターネツトに接続する 


リモコンの準備をする 


テレビを見る前に、まずはパソコンを使えるよラ 
にします。 

『ユーヴーズマニュアル』を読んで、パソコンの 
接続とセットアップをしてください。接続の途 
中で、テレビの視聴に必要なアンテナケーブル 
と B - CAS カードの準備ち同時におこないます。 
続けて、パソコンをインターネットに接続する 
ための設定と U モコンの準備をおこないます。 

参見るマニュアル 

『ユーザーズマニュアル』 


B テレビの初期設定をする 

■' Windows Media Center 
(ウィンドウズメディアセンター) 
のセツトアップをする 


=■ テレビの初期設定 

(チヤンネルなどの設定)をする 


テレビを見るためのソフト 、 [Windows Media 
Center 」 の準備をします。 

このマニュアルで設定方法を説明しています。 
次ページか5の内容をよく読んで、テレビの巧 
期設定をしてください。 

参見るマニュアル 

『テレビセットアップマニュアル』（この本） 

参必要な準備 

- Windows Media Center のセットアップ 
(P.7) 

-テレビの初期設定 (P.8) 


準備完了 

さあ、テレビを楽しみましよう！ 


参必要な準備 


• パソコンの接続 
-アンテナケーブルの接続 
- B - CAS 力ードのセット 
- Windows のセットアップ 
• インターネットの設定 
- U モコンの準備 



『ユーヴープマニュアル』 
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Windows Media C 飢 ter を 
セットアップずる 


El r 推奨設定 j び表示されていることを確認し 
Zs 【ミ夫定】を巧ず 


このパソコンでテレビを見るには 「Media 
Center テレビ」を使います。 

Media Center テレビは 「Windows Media 
Center 」 というソフトか6起動します。 
Windows Media Center 対まじめて使うとを 
は、セットアップが必要です。 

操作の前にパソコンを起動し、次のことを確認 
しておいて < ださい。 

-パソコンがインターネットに接続されている 
-パソコンの時計が正しい時刻にセットされて 
いる 



次の画面 (Windows Media Center のメインメ 
ニュー)が表おされた6、セットアップは完了で 
す。続けて、テレビの初期設定をします。 



U モコンの 【Media Center ] を巧ず 


音量 


チヤンネル 



セツトアップの画面がまおされます。 



P [Windows Media Center へようこそ J 
とま示されていることを確認し、【決定】を 
押ず 
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=■ テレビの初期設定をずる 


テレビの初期設定の操作は、マウスとキーボー 
ドを使っておこないます。 

• チェック 

テレビの初期設定を中止するとをは、「キャンセル」 
をク U ックしてください。なお、中止したときはそ 
れまでに設定した内容は保をされません。 



ポイント 


テレビの巧期設定の操作は I 」モコンの 【矢印】 
と 【み 定]を巧しておこなうことちでをます。 



跌赶 

陕帥 



Windows Media Center の 、 [Media 
Center テレビ J -I" テレビの菊]期設定 J を 
ク U ツク 



EI キーボードで郵便を号を入力し、 r 巧へ J を 
クリック 



「テレビ番組ガイドのサービス条件」がまおされ 
ます。 

Q ヴービス亲件をお誘して r 同意する J をク 
リックし、 r ; 夕へ J をクリック 


アレビ巧を MWdCMi'. ..1 j 

テレビ»«ガイドのサービス条件 

f レ CSV ガイ KtM — ■レ T いただ <♦■>*> け f ■こ 
%ちじ>■いただ<と ， Microsoft に请||ザ■を《*れ*よクじなり* fCT ご 
7雕< だれ、•その爾入レたり.で1»««9«れ 
<6ん 

icroiott Wmdowf Madia CwtMr lor W"- ■ 

■ 子イドブービ Aftg 

■■.な 

Kk-1 - : 10 月 IM 


「Microsoft PlayReady ™ PC ランタイム 
EULAJ が表示されます。 

Q ライセンス条項を確認して r 同意ずる J を 
クリックし、 r 次へ J をクリック 


PlayReady のインストール … 一、 w♦ 



r テレビ設定」の「地域」がまおされます。 


Microsoft PlayRea か ，" PC ランタイム EULA 

PteyfiMdy «、7レ$7ムテレビ3ンテンツ»*»««から«1||し*す， 


pr はい、この化域のテレビが送をおおしま 
す J をクリックして、 r ; 夕へ J をク U ック 



ソフトウ if ろイ它ンス 

MICROS© 口 PLAYREADY PC RUNTIME 

本マイク OV7 トクイセンス ♦>【a 下 f 本ウイたンス条 «J といい生 f1U. 
.-.IVと Wcr 口 toft Corporwion(【U 下 r マイク a ソ7卜化いい*"との 
U でめ (kHAa ■レ c»KA<Ke い•本9イ《ンス *« 

い33 V 


( 0 •がる J ) 


テレビに関する情報のダウン□-ドとテレビ信 
号の検出が始まります。終了すると、「テレビ信 
号の検出結果」がまおされます。 
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r 郵便番号」が表示されます。 







































Q r はい j をクリックし、 r ; 夕へ j をクリック 



r 地域の選択」がまおされます。 


P お住まいの化域をクリックし、 r ; 夕へ J をク 
リック 



r テレビ信号の構成」が表示されます。 


r ; 夕へ J をクリック 



PlayReady の更新とチャンネルの検出が始まり 
ます。終了すると、 r 受信するテレビチャンネル 
の検出が完了しました。」とまおされます。 

• チェック - 

チャンネルび正しく検出されないとさは、「テ 
レビび映日ない」 （ P .14) をご覧ください。 


0巧出されたチヤンネルを確認し、 r ; 夕へ J を 
クリック 


テレビ巧を 
チヤンネルの任化 

る♦レビチ出が K 了し« し >- 

23 ■ン車ル 4' -1 つかり t した 


"■4 

1■ク. ■■ 



r テレビ信号の設定が完了しました」が表示され 
ます。 


[@「ち了"1をクリツク 


アレビぶぞ WMm " 

テレビち弓の曲定ザ充了しました 

Wirxknn Madia C « rH*r め««ザ$7し*レたのよクされ：し 
た. 

* 上デジ<2 ■め f •ユー ♦—} 
n 了 t るにん试 7] し T< だれ、， 



これでテレビの初期設定は完了です。 

HI 画面ち上のをクリック 

Windows Media Center が終了します。 



テレビの初期設定をやりなおすとさは、「その 
他の設定」 （ P .]1) をご覧ください。 
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I 基本的な操作 



八ミ主意 

i 

• 映塚をご質になる際は、周囲を十分に巧る 
m <してご®巧 < ださい。 

y • テレビを起動ずる前に、音量を確認し、調 
節して < ださい。 


=■ テレビを起動する 


H U モコンの 【Media Center 】 を押す 



Windows Media Center が起動します。 


あなたがテレビ放送などか5取り込んだ映像や音声 
は、個人として楽しむなどのほかは、普作権上、権 
利者に無断で使用でさません。 


=■ テレビを見るときのご注意 


このパソコンでテレビを見るとさは、次のこと 

にを意してください。 

参パソコンの電源を入れた直をは、 Windows 
のさ種設定や環境チェックのためにソフトの 
動作が遅<なる場合があります。そのため、 
Windows 起動後、すぐにテレビを起動したと 
さは、映像が乱れることがあります。 

参テレビを快適に視聴するために、必要でないソ 
フトはすべて終了することをおすすめします。 

参パソコンのテレビ機能を使ラためには、イン 
夕ーネットを使ってライセンスの認証をおこ 
なラ必要があります。テレビ番組を見たり録 
画するとさは、必ずパソコンをインターネッ 
卜に接続しておいてください。 

参このパソコンでは、テレビ番組を八ードディ 
スクに一時的に録画しなが5映像を表おする 
タイムシフト機能を使っており、番組を録画す 
るとをだけでなく、視聴するとさち八ードディ 
スクを使用しています。八ードディスクの書 
さ込みを効率的にするために、定期的にディ 
スクデフラグを実行してください。ディスク 
デフラグツールは、「スタート」 - r すべてのプ 
□グラム」 - r アクセサ u 」- r システムツール」- 
「ディスクデフラグツール」で起動でさます。 

• チェック- 

ディスクデフラグには時間び掛か0ます。十分な時 
間びとれるときに実行してください。 


参システムの状態によっては画面が乱れること 
があります。 

♦このパソコンのテレビ機能を使ラとさは、画 
面の解像度や色の設定をご購入時の状態か5 
変更しないで < ださい。 



テレビの初期設定後、はじめて Windows Media 
Center を起動ずると、録画一覧にアクセスするデ 
スクトップガジエットを追加するかどうか確認する 
メッセージび表示されまず。追加ずるとさは「はい」 
を選んでほ定】を巧してください。 


P [Media Center テレビ J - l " テレビを見 
U る J を選んで跌茵を巧す 




テレビの映像が表示されます。 


• チェック 

「画像または音青出力の競合現在の要まに対応で 
さるチューナびあ0ません。」とい5メッセージび 
表示されたときは 、 Windows Media Center を 
終了してください。その後、あらためて Windows 
Media Center を起動し、操作しなおしてください。 
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■ ■ 

■ 

ラ 

^レビを終了する 



画テレビを終了して、パソコンの画面を表示する 


I その 


他の設定 


マウスを使って次の操作をしてください。 

n 画面ち上の@をクリック 

テレビ画面が終了し、パソコンのデスクトップ画 
面がま示されます。 


■テレビを終了して、パソコンも終了ずる 


P リモコンの【電源】を押す 



) ':ソコンが終了しますに購入時の状態では、パ 
ソコンがス U -プ状態になります）。 

•-チェック 

【電源】を巧してか5バソコンび終了するまでに、 
30秒〜1分程度掛かる場合びあります。 


=■ そのほかにでさること 


テレビの視聴じ(外に 、 「Windows Media 
Center 」 のテレビ機能を使って次のことができ 
ます。 

♦タイムシフトモードで番組を視聴する 
参データ放送を視聴する 
参テレビ番組を録画/予約/再生する 
参録画したき組をディスク （ DVD など)に保巧す 
る/再生する 

さ機能について詳しくは、 PDF マニュアル『テレ 
ビを楽しむ本』をご覧ください。 


=■ B - CAS 力ードの情報を確認する 


B - CAS カードに記録された情報は、次の操作で 
確認することがでさます。 


Windows Media Center の、「タスク J - 
r 設定 J を選んで 【ミ 細を巧す 


Windows Media Center の設定の画面がまお 


されます。 


P r テレビ J を選んで跌定】を押ず 

テレビに関する設定項目がまおされます。 

g r テレビ信号 J を選んで跌定】を巧す 

テレビ信号に関する設定項目がまおされます。 

Q r デジタルがを設定 J を選んで 【ミ 夫定】を押す 

デジタル放送設定に関ずる設定項目が表示されまず。 


Q TB - CAS 力ード 情 細を還んで跌赶を巧す 

B - CAS 力ードに記録された情報がまおされま 
す。内容を確認した!5、 rOK 」 を選んで快定】を 
巧して < ださい。 


=■ テレビの初期設定をやりなおす 


テレビの初期設定をやりなおすことができます。 
マウスとキーボードを使って操作してください。 



Windows Media Center の、「タスク J - 
r 設定 J をク U ツク 


Windows Media Center の設定の画面がまお 
されます。 


g ^を船 J をク u ツク 

Windows Media Center 全体に関わる設定項 
目が表示されます。 



[Windows Media Center 七ットアップ J 
をク U ツク 


セツトアップに関する設定項目が表示されます。 


Q r テレビ信号の設定 J をクリック 

確認のメッセージが表示されます。 


Q r はい J をクリック 

「テレビ設定」の「地域」の画面がまおされます。 
これ1•ソ巧の操作については、「テレビの初期設定 
をする」の手順 2( p .8 ルソ降をご覧ください。 






















































操作パネルについて 


テレビ機能を使っているとさにマウスを動かすと、画面に操作パネルが表示されます。テレビの機能は、 
操作パネルを使ってマウスで操作することちでをます。 


番組開始/終了時刻、視聴時刻 

(タイムシフト機能で保存(録画）されている部分であれば、 
バーの上をクリックして任意の時点にジャンプでをまず） 



=■ U モコンのボタンについて 


【矢印】と【ミ夫定】で、テレビ (Media Center テレビ)の基本的な機能を使うことがでをます。 



ま組ガイドを表示します。 


チヤンネルを切り換えます。 


上下左ちの方向キー （ 【矢印])で画面 
に表示された項目にカーソルを合わ 
せ、【決定】でカーソルを合わせた項 
目を実行しまず。 


データ放送の視聴に利用します。 

























































ここでは、テレビ (Media Center テレビ)を操作するために使ラボタンについて説明しています。 

テレビじ(外のソフトで使うボタンについては、「リモコン」（夕^ r ソフト&ヴポートナビゲーター」►検索 
番号93010130で検索)をご覧ください。 


ボタン 

機能※' 

障翻 

パソコンを起動/終了する。 

【番組表】 

番組ガイドをまおする。 

【①】 

サブ メニュ ーをまおする。 

辰る】 

テレビや再生中の録画番組の映像に戻る。ひとつ前の画面に戻る。 

【音量】 

音量を調節する。 

【Media Center ] ((§)) 

Windows Media Center を起動する。 

【チヤンネル】 

チャンネルを切り換える。 

【消音】 

消音(ミュート)する。 

快刚 

上下左ちの方向キー。項目を選ぶ。 

【ミ夫定】 

選択した項目を巧定する。^ 

愉】 (!◄◄) 

約7秒前の映像を再生する。 

【次】 (►►!) 

約30秒後の映像を再生する。 

【巻戻し】（♦〇 

卷さ戻しする(巧すごとにスピードが3段階で速くなる）。 

【再生】 （►) 

再生する。 

【早送り 】 （MO 

早送りする(巧すごとにスピードが3段階で速くなる）。 

臨圃 (♦) 

見ている番組を録画する。 

【停山 (■) 

再生を停止する。 

【一時停止】（ II ) 

一時停止する。 

【1】〜【12】、い】、に】、 1甘ド己 

チャンネルを切り換える。また、数字や文字を入力する。 

【ク U ァ】 

チャンネル番号の入力を中止する。 

【連動データ】 （【 d 】） 

データ放送のまお/が表示を切り換える。 

眉】、【就、【緑】、橫】 

データ放送にまおされるさ色のボタンと対応した機能を使ラ。 


:テレビ (Media Center テレビ)臥外のソフトでは、ボタンに割り当て5れた機能が異なる場合がありまず。 
※を：【1】〜【12】を押してプリセットされたチャンネルを切り換えることができます。なお、【1日】〜【12】では、 
数字や艾字を入力することがでさません。 

《3:操作ずる画面によって、動作が異なる場合がありまず。 
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I テレビび映 6 ないとまは 

テレビが映5ないとさは、ここをご覧ください。テ 
レビの視聴中にその他の問題が起さたとさは 、 PDF 
マニュアル『テレビを楽しむ本』をご覧ください。 
PDF マニュアル『テレビを楽しむ本』は、 
121 ware . com か5ダウン□—ドできます。 
詳しくは、「ほかのマニュアルと関連ソフト」一 
rWeb マニュアル」 （# r ソフト&サポートナビゲー 
夕一」 ►検索番号900100已〇で検索)をご覧くだ 
さい。 

インターネットエクスプ □- ラーに次の URL を入 
力して、ダウン□—ド用のページをま示させること 
ちでさます。 

( http ://121 ware . eom / e - manual / m / nx / ac /20 1201/ 
etv / vl / mst /853_81 1064_1 56_ a . pdf ) 


-テレビが映5ない 


■接続は正しいでずか？ 

『ユーザーズマニュアル』の「準備•基本編」第1章 
の r アンテナケーブルを接続する」をご覧になり、 
アンテナケーブルの接続を確認してください。 

■テレビの初期設定は終わっていますか？ 

テレビを見るには、あ5かじめテレビの初期設 
定が必要です。設定については r テレビの初期設 
定をする」 （ P .8) をご覧ください。 

■パソコンをお使いの場所は地上デジタ 
ル放送のヴービスエリア内でずか？ 

パソコンをお使いの場所がサービスエ U ア 
に含まれているかどラかを確認してくださ 
い。放送エ U アについて詳しくは、社団法人 
デジタル放送推進協会 (D P a ) のホームページ 
( http :// www . dpa . or . jp /) でご確認く ださい。 

■お使いのアンテナは UHF 帯に対応して 
いますか？ 

デジタル放送は、 UHF 帯の電波を使っています。 
お使いのアンテナが UHF 帯に対応しているか確 
認してください。また、アンテナがデジタル放送 
を送信している電波塔に向いているかどラかち 
確認してください。 


■ ケーブルテレビの伝送方法は対応して 
いまずか？ 

ケーブルテレビなどをお使いの場合は、受信で 
さるかどラか、ケーブルテレビ事業者にお問い 
合わせください。 

■ B - CAS 力ードは正しくセットされてい 
まずか？ 

本パソコン添付の B - CAS 力ードがなければ、デ 
ジタル放送を視聴でさません。また、正しい向さ 
でセットされていないと映像が映りません。 
『ユーザーズマニュアル』の r 準備•基本編」の 
博1章セットアップの前に」をご覽になり、 
B - CAS 力ードを正しくセットしてください。 

■画面の解像度や色の設定を変更してい 
ませんか？ 

このパソコンのテレビ機能を使ラとをは、画面 
の解像度や色の設定をご購入時の状態か5変更 
しないでください。変更している場合は、もとに 
戻してください。 

■チャンネル設定たり（ソコンを使う場所 
と合っていまずか？ 

パソコンをお使いになる場所とチャンネル設定で 
選択した地域が一致していることを確認してくだ 
さい。 


■インターネットに接続していまずか？ 


パソコンのテレビ機能を使ラためには、インター 
ネッ 卜を使ってライセンスの認証をおこなラぶ、 
要があります。テレビ番組を見たり録画すると 
さは、必ずパソコンをインターネットに接続し 
ておいて < ださい。 
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